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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 454 

11 Απριλίου 2012 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς.1 

Πίνακες Διοριστέων.2 


ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

(ΐ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 

Με την υπ' αριθμ. 984/4-4-2012 απόφαση του Προέδρου 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Σερ¬ 
ρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 17 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ. Α71983) 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του 
κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. 
Α'/2001) και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009 
(Φ.Ε.Κ. 156/τ. Α'/2009), μονιμοποιείται σε θέση Καθηγή- 
τριας Εφαρμογών η Χαψά Ξανθίππη του Κυριάκου, με 
εξειδίκευση «Εφαρμογές Στατιστικής στην οικονομία και 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 
Τ.Ε.Ι. Σερρών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Η εν λόγω θέση μετατρέπεται αυτοδίκαια σε προσω¬ 
ποπαγή και καταλαμβάνεται από την Χαψά Ξανθίππη 
του Κυριάκου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
78 του Ν. 4009/2011. 

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 

-♦- 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» 

Με την αριθμ. οικ. 657/21-3-2012 απόφαση του Προέ¬ 
δρου Δ.Σ. του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού 
και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.), 
(ΦΕΚ 26/Α79.2.2007), του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011 
(Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο), (ΦΕΚ 226/Α727.10.2011) και 
ύστερα από την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/941/οικ.2517 εγκύ¬ 
κλιο, «Διευκρινίσεις για την κατάταξη των υπηρετούντων 
υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών δι¬ 
ατάξεων (άρθρο 28) του Ν. 4024/2011» τροποποιείται η 


αριθμ. οικ. 2757/22-12-2011 (ΦΕΚ 150/Γ/13.2.2012) απόφαση 
μετάταξης της υπαλλήλου του ΟΑΣΠ Σγουράκη Παρα¬ 
σκευής του Διονυσίου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, 
όσον αφορά τον πλεονάζοντα χρόνο στο Δ' βαθμό και 
ορίζουμε πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό 11 μήνες 
και 9 ημέρες. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. οικ. 2757/22-12-2011 από¬ 
φασή μας. 

Με την αριθμ. οικ. 649/21-3-2012 απόφαση του Προέ¬ 
δρου Δ.Σ. του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού 
και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.), 
(ΦΕΚ 26/Α79.2.2007), του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011 
(Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο), (ΦΕΚ 226/Α727.10.2011) 
και ύστερα από την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/941/οικ. 
2517/27.1.2012 εγκύκλιο, «Διευκρινίσεις για την κατάταξη 
των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει 
των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του Ν. 4024/2011» 
τροποποιείται η αριθμ. οικ. 2738/21-12-2011 (ΦΕΚ 95/ 
Γ73.2.2012) απόφαση μετάταξης του υπαλλήλου του 
ΟΑΣΠ Ρομφαία Θωμά του Βασιλείου σε κλάδο ανώτερης 
κατηγορίας, όσον αφορά τον πλεονάζοντα χρόνο στο 
Γ' βαθμό και ορίζουμε πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 
αυτό 2 έτη και 10 μήνες. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. οικ. 2738/21-12-2011 από¬ 
φασή μας. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Με την αριθμ. 13861/27.3.2012 απόφαση του Προέδρου 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147,148 και 156 
του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης του μόνιμου υπαλλή¬ 
λου του Περιφερειακού Τμήματος της Κεντρικής και 
Δυτικής Θεσσαλίας του Τ.Ε.Ε. Γκιάτα Θωμά του Λα¬ 
ζάρου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό 
Β' (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011), από 
16.03.2012, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησής του. 
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(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1211040108/21.03.2012). 

Ο Πρόεδρος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

-♦- 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Με την αριθμ. 7786/2-4-2012 απόφαση του Προέδρου 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των αρ. 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της Σωτηροπούλου Μαρίας του 
Δημητρίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
με βαθμό Β' με το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθή¬ 
νας του ΕΟΠΥΥ, κατόπιν της από 26/3/2012 δεύτερης 
αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης 8- 
3-2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1075310161/29-3-2012). 

Με την αριθμ. 14381/3-4-2012 απόφαση του Προέδρου 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που εκδόθηκε σύμφωνα τις διατάξεις των 
αρ. 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της Δημητρακοπούλου - Καραλή 
Ευσταθίας του Γεωργίου του κλάδου ΔΕ Διοικ. Γραμ- 
ματέων με βαθμό Γ' με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, κατόπιν της από 
23-3-2012 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης 5-3-2011) 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 3794382525 /23-3-2012) 

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 

-♦- 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Με την αριθμ. 9939/12-12-2011 απόφαση του Προέδρου 
και Δ/ντος Συμβούλου Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2690/99, 
ανακαλείται η αριθμ. 8820/1-12-2010 (Φ.Ε.Κ. Γ' 1199) προ¬ 
ηγούμενη απόφασή μας με την οποία διαπιστώνεται 
η λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου που 
διατήρησε τη μονιμότητά του με βάση τις διατάξεις του 
Ν. 2688/99 Φάβα Γ εωργίου του Δημητρίου, της Κατηγο¬ 
ρίας Προσωπικού Τεχνικών Υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, από την ημερομηνία υποβολής της δεύτε¬ 
ρης αίτησης παραίτησης (30-11-2010) και επανήλθε από 
12/12/2011 στη θέση που κατείχε πριν την παραίτησή του, 
λόγω του ότι δεν είχε συμπληρώσει της προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης. 

Με την αριθμ. 1987/15-3-2012 απόφαση του Προέδρου 
και Δ/ντος Συμβούλου Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2690/99, 
ανακαλείται η αριθμ. 1025/10-2-2012 (ΦΕΚ Γ' 239) προ¬ 
ηγούμενη απόφασή μας με την οποία διαπιστώνεται 
η λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου που 
διατήρησε τη μονιμότητά του με βάση τις διατάξεις του 
Ν. 2688/99 Ιορδάνη Σιάσιου του Αριστείδη, της Κατηγο¬ 
ρίας Προσωπικού Τεχνικών Υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, από την ημερομηνία υποβολής της δεύ¬ 
τερης αίτησης παραίτησης (9-2-2012) και επανήλθε από 


15/3/2012 στη θέση που κατείχε πριν την παραίτησή του, 
λόγω του ότι δεν είχε συμπληρώσει της προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης. 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ 

-♦- 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 25897/06.04.2012 πράξη 
της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. 
με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» 
(Κ.Ε.Θ.Ι.) και μετά την από 23.03.2012 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 
εισερχ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 25862/27.03.2012) δήλωση περί μη απο¬ 
δοχής πρόσληψης, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 
21 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Δι¬ 
αδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α'/09.03.1999), 
όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» 
(Φ.Ε.Κ. 28/Α') και την αριθμ. 266/05.04.2012 θέμα 7° από¬ 
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακαλείται η αριθμ. 
Κ.Ε.Θ.Ι. 25740/09.03.2012 (Φ.Ε.Κ. 308/Γ/19.03.2012) πράξη 
πρόσληψης της ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΣΠΥΡΙ¬ 
ΔΩΝΟΣ, κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Διοικητικού, κωδι¬ 
κός θέσης 104 της Ανακοίνωσης αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης 
έως τη λήξη του Υποέργου 5, προκειμένου να εκτελέσει 
τα καθήκοντα της παροχής διοικητικής υποστήριξης 
και υποδοχής στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμβου¬ 
λευτικού Κέντρου Αθήνας της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και 
Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης 
«Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» της 
κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Επιχειρησιακού Προγράμ¬ 
ματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Άξονα 
Προτεραιότητας 08 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ-ΤΑ- 
ΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ). 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.α.α. 

Η Αντιπρόεδρος 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με την αριθμ. οικ.7629/3-4-2012 κοινή απόφαση των 
Διοικητών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσ¬ 
σαλίας και Στερεός Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε μετά 
την αριθμ. 6/9-11-2011 θετική γνωμοδότηση του Κ.Υ.Σ. 
Νοσοκομείων Ν. Βοιωτίας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και 
Στερεός Ελλάδας και την αριθμ. 22/10-11-2011 σύμφωνη 
γνώμη του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λιβαδειάς καθώς και την αριθμ. 
1/12-1-2012 (θέμα 5°) θετική γνωμοδότηση του Υ.Σ. και 
την αριθμ. 5/2-2-2012 (θέμα 8°) σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. 
του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3329/2005 και του Ν. 3527/2007, το άρθρο 24 του Ν. 
3599/2007, το άρθρο έβδομο του Ν. 3755/2009 και το 
άρθρο 35 του Ν. 4024/11, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλ¬ 
ληλος του Γ.Ν. Λιβαδειάς, ΚΑΡΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 
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του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας-Πρόνοιας, με 
ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής της θέσης, στο Γ. 
Ν. Α. «ΛΑΪΚΟ» και με το βαθμό που κατέχει. 

Οι Διοικητές 

1ης Υ.ΠΕ. Αττικής 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας 

και Στερεός Ελλάδας 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 


Με την αριθμ. οικ.27647/20-12-2011 απόφαση του Δι¬ 
οικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, η 
οποία εκδόθηκε νόμιμα, μετά από την αριθμ. 11/11-11-2011 
(θέμα 4°) θετική γνωμοδότηση του Υ.Σ. της 1ης Υ.ΠΕ. 
Αττικής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 70 
του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, 
μετατάσσεται ο Χρονόπουλος Διονύσιος του Κίμωνα, 
μόνιμος υπάλληλος της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, 
με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής του θέσης, κα¬ 
τηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής σε θέση κατηγορίας 
ΠΕ κλάδου Πληροφορικής της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. 
Αττικής και με το βαθμό που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υγείας και Κοινω¬ 
νικής Αλληλεγγύης 2277/22-3-2012) 

Ο Διοικητής 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ 

-♦- 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στην αριθμ. 175/12-03-2012 απόφαση του Διοικητή 
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 335/26-03-2012 (τ. 
Γ), διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «...Σουλτάνα Ζαφεφοπούλου του 
Στυλιανού...», 

στο ορθό: «...Σουλτάνα Ζαφειροπούλου του Στυλιανού...». 

(Από την Διοίκηση 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης) 

-♦- 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ θηςΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Με την αριθμ. 489/03-04-2012 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιο- 
νίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του Ν. 3599/07 (ΦΕΚ 176/Α71-08.07), τις διατάξεις του 
εβδόμου άρθρου του Ν. 3755/09 (ΦΕΚ 52/Α730.03.2009), 
τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α727.10.2011) και κατόπιν της αριθμ. 3/12- 
03-2012 (Θ 11ο) θετικής απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Αγρίνιου - 
Μεσολογγίου και της αριθμ. 25/6-3-2012 (Θ 11°) θετικής 
γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Νοσοκομείων Ν. Αιτωλοακαρνανίας, μετατάσσεται ο 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 
μόνιμος υπάλληλος του Κέντρου Υγείας Αμφιλοχίας 
αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Αγρίνιου, κα¬ 
τηγορίας ΔΕ, κλάδου Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρο¬ 


τεχνιτών στο Γ.Ν. Αγρίνιου, με ταυτόχρονη μεταφορά 
της θέσης του και με το βαθμό που κατέχει, χωρίς 
να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό 
προϋπολογισμό. 

Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. 

Με την 970/18-01-2012 απόφαση του Διοικητή του 
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ -ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. που εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 74 
του ν. 3528/2007 και την από 20/12/2011 (συν/ση 5η/θ.4°) 
ομόφωνη απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβου¬ 
λίου Υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας, μετατάσσεται 
η ΚΟΛΛΥΡΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου, από θέση ΔΕ 
Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Β' σε κενή οργανική 
θέση κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών -τριών με το βαθμό που 
κατέχει και με το εισαγωγικό κλιμάκιο του βαθμού Β' 
της κατηγορίας ΤΕ. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 
1657/07-03-2012) 

Με την 971/18-01-2012 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. 
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ -ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 74 του ν. 
3528/2007 και την από 20/12/2011 (συν/ση 5η/θ.3°) ομόφωνη 
απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ¬ 
λήλων του Νοσοκομείου μας, μετατάσσεται η ΑΓΓΕΛΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παύλου, από θέση ΔΕ Αδελφών Νοσο¬ 
κόμων με βαθμό Γ' σε κενή οργανική θέση κλάδου ΤΕ 
Επισκεπτών -τριών με το βαθμό που κατέχει και με το 
εισαγωγικό κλιμάκιο του βαθμού Γ' της κατηγορίας ΤΕ. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 
1658/07-03-2012) 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

Με την 2193/29.03.2012 απόφαση της Αναπληρώτρι- 
ας Διοικήτριας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΗ¬ 
ΣΙΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 του 
Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής 
σχέσης της ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΝΑΣΟΥ του ΗΛΙΑ μονίμου 
υπαλλήλου, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Βοηθητικού Υγειο¬ 
νομικού Προσωπικού με βαθμό Δ' και αποδοχές του 4ου 
ΜΚ από 05/03/2012, ημερομηνία θανάτου της. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5733105261/28.03.2012) 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΪΣΟΓΛΟΥ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Με την αριθμ. 5698/2-4-2012 διαπιστωτική πράξη του 
Αναπληρωτή Διοικητή του Γ ενικού Νοσοκομείου Νοση¬ 
μάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», που εκδόθηκε 
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σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 του Ν. 3528/07, καθώς 
και το άρθρο 43 του Ν. 993/79, λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση της ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου του κλάδου ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
- ΠΛΥΝΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, με Δ' βαθμό και το 
3° Μ.Κ. του βαθμού, (Ν. 4024/2011), από 23-3-2012 λόγω 
συνταξιοδότησης από το Ι.Κ.Α. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6954109151/29-3-2012) 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

Με την αριθμ. 120/23-03-2012 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» της 2ης 
Υ. ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυ¬ 
τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Σιδεράτου Ευτυχίας 
του Αργυρίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού με 
βαθμό Ε' και ΜΚ 2° του βαθμού αυτού, κατόπιν της από 
22-3-2012 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης 08/03/2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 2454736449/23-3-2012) 

Ο Διοικητής 

Π. ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ 
-♦- 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΞΑ 

Με την αριθμ. 6743/29-3-2012 πράξη Διοικήτριας του 
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά - ΜΕΤΑ¬ 
ΞΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 
του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, του Δημητρίου, 
υπαλλήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΥΕ, κλά¬ 
δου Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητος Κλητήρων, 
με βαθμό Γ', κατόπιν της από 26-03-2012 δεύτερης 
αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης 
παραίτησης 9-03-2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1331001134/30-3-2012) 

Η Διοικήτρια 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ 
-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Με την αριθμ. 279/07-12-2011 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» που εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 26 του π.δ. 57/2007 
και τα άρθρο 16 και 17 του Ν. 3528/2007 και την αριθμ. 
10123/31-10-2011 απόφαση της Ε.Σ.Δ.Δ, με την οποία ανα¬ 
κηρύχθηκε απόφοιτος της ΚΑ' εκπαιδευτικής σειράς του 
Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, διορίζεται η Παπαδά- 
μου Πολυξένη του Νικολάου, ως μόνιμη υπάλληλος, σε 
προσωποπαγή θέση, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Διοι¬ 
κητικού - Οικονομικού, του Γ ενικού Νοσοκομείου Πειραιά 
«ΤΖΑΝΕΙΟ», που συνιστάται με την παρούσα απόφαση, 
με βαθμό Δ' και Μ.Κ. 1° από 01-11-2011. 


(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 2137/21-3-2012) 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4511526568/22-12-2011) 

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουρ¬ 
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι¬ 
ακυβέρνησης 637/27-3-2012) 

Με την αριθμ. 58/30-03-2012 απόφαση του Διοικη¬ 
τή του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Ν. 
3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική αχέση της 
Πάλμα Μαριέττα του Ρεϋνάλντο, μόνιμης υπαλλήλου, 
κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Προσωπικού Καθαριότη¬ 
τας (Πλύντρια), με Γ' βαθμό και Μ.Κ.0, κατόπιν της από 
30-03-2012 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης 07-03-2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 3635504610/30-03-2012). 

Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Με την αριθμ. 1335/12281/15-11-2011 απόφαση του Διοι¬ 
κητή του Γ ενικού Νοσοκομείου Βέροιας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 74 του Ν. 3528/07 (σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αρ. πρακτικού 4/14- 
3-2011 θέμα 3°) μετατάσσεται η Παρασκευή Κυριάκού 
του Δημητρίου, από Δ.Ε Βοηθών Νοσηλευτών σε κενή 
οργανική θέση Τ.Ε Νοσηλευτικής, βαθμό Γ', Μ.Κ 2. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 1902/15-3-2012) 

Με την αριθμ. 1333/12283/15-11-2011 απόφαση του Διοι¬ 
κητή του Γ ενικού Νοσοκομείου Βέροιας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 74 του Ν. 3528/07 (σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αρ. πρακτικού 2/11- 
2-2011 θέμα 9°) μετατάσσεται η Όλγα Συμεωνίδου του 
Χαραλάμπους, από Δ. Ε Βοηθών Νοσηλευτών σε κενή 
οργανική θέση Τ.Ε Νοσηλευτικής, βαθμό Γ', Μ.Κ 3. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 1902/15-3-2012) 

Με την αριθμ. 1334/12282/15-11-2011 απόφαση του Διοι¬ 
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 74 του Ν. 3528/07 (σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αρ. πρακτικού 2/11-2- 
2011 θέμα 9°) μετατάσσεται η Μαρία Σαράντη - Μπαμπού- 
νη του Τραϊανού, από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών σε κενή 
οργανική θέση ΤΕ Νοσηλευτικής, βαθμό Γ', Μ.Κ 2. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 1902/15-3-2012) 

Ο Διοικητής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Με την αριθμ. 96/7403/21-12-2011 απόφαση του Δι¬ 
οικητή του Γ.Ν. Γρεβενών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις των άρθρων 70 και 74 του Ν. 
3528/2007, και της υπ’ αριθμ. 37/16.12.2011 απόφασης του 
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Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Γρεβενών μετατάσσε¬ 
ται η Ουρανία Σημαδοπούλου, μόνιμος υπάλληλος της 
κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου 
Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων με βαθμό 
Δ', σε κενή οργανική θέση του κλάδου Φυσιοθεραπευ¬ 
τών ανώτερης κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Τ.Ε.) του Γ ενικού Νοσοκομείου Γ ρεβενών, με τον βαθμό 
που κατέχει, ύστερα από αίτησή της. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 
2348/26-03-2012) 

Ο Διοικητής 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

Με την αριθμ. 207Α.Δ/2-4-2012 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του 
Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ¬ 
ση του Χρήστου Κουτσογιάννη του Μιχαήλ, μόνιμου 
υπαλλήλου του Γ ενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σι- 
σμανόγλειο» κατηγορίας ΔΕ κλάδου Ηλεκτροτεχνιτών, 
με βαθμό Α' και αποδοχές 2ου Μ.Κ. σύμφωνα με το 
Ν. 3205/2003 και με βαθμό Β' και ΤΜ.Κ. σύμφωνα με 
το Ν. 4024/2011, κατόπιν της από 30-03-2012 δεύτερης 
αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα¬ 
ραίτησης 12-03-2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1251264048/02-4-2012) 

Ο Διοικητής 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Με την αριθμ. 92/2-4-2012 διαπιστωτική πράξη του 
Διοικητή του Γ ενικού Νοσοκομείου Καβάλας, που εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΓΑΒΡΙΗΛΙ- 
ΔΟΥ - ΚΩΣΤΟΥΔΗ ΣΑΒΒΑΤΩΣ του Γεωργίου, μόνιμης 
υπαλλήλου του Γ ενικού Νοσοκομείου Καβάλας κλάδου 
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, με Β' βαθμό, κατόπιν της από 
30-3-2012 δεύτερης αίτησης παραίτησης για λόγους 
συνταξιοδότησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί¬ 
τησης 12-3-2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1135411691/2-4-2012). 

Με την αριθμ. 93/2-4-2012 διαπιστωτική πράξη του 
Διοικητή του Γ ενικού Νοσοκομείου Καβάλας, που εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- 
ΝΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ του Γεωργίου, μονίμου υπαλλήλου του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Καβάλας κλάδου ΥΕ Βοηθητικού 
Υγειονομικού Προσωπικού, ειδικότητας Μεταφορέων 
Ασθενών, με Δ' βαθμό, κατόπιν της από 30-3-2012 δεύ¬ 
τερης αίτησης παραίτησης για λόγους συνταξιοδότησης 
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 12-3-2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9333812728/2-4-2012). 

Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

Με την αριθμ. 514/2-4-2012 απόφαση του Διοικητή του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Λαμίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 παρ. 5 λύεται 
υπαλληλική σχέση της Τσούμα Κλεονίκης του Δημητρί- 
ου του Κ.Υ. Μακρακώμης - Γεν. Νοσοκομείου Λαμίας, 
κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Γ' και 
ΜΚ του βαθμού από 2-4-2012 (β' αίτηση παραίτησης). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 9076155323/2.4.2012) 

Ο Διοικητής 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Με την αριθμ. 99/30-3-2012 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Σταύρου Νικόλαου 
του Θωμά, μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Τεχνικού 
(Υδραυλικών) με βαθμό Γ' και αποδοχές του 2ου Μι- 
σθολογικού Κλιμακίου του Γ' βαθμού, κατόπιν της από 
30-3-2012 δεύτερης αίτησης παραίτησης, (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης 12-3-2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 0211295643/30-3-2012) 

Με την αριθμ. 98/30-3-2012 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Μπούσδρα 
Δημήτριου του Ιωάννη, μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό Β' και αποδοχές 
του Βασικού Μισθολογικού Κλιμακίου του Β' βαθμού, κα¬ 
τόπιν της από 30-3-2012 δεύτερης αίτησης παραίτησης, 
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 12-3-2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7544469411/30-3-2012) 

Με την αριθμ. 101/30-3-2012 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Καντό Κωνστα¬ 
ντίνου του Βασιλείου, μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου 
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (θυρωρών) με βαθμό Δ' 
και αποδοχές του 4ου Μισθολογικού Κλιμακίου του Δ' 
βαθμού, κατόπιν της από 30-3-2012 δεύτερης αίτησης 
παραίτησης, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 
12-3-2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1756958410/30-3-2012). 

Με την αριθμ. 102/2-4-2012 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Οεοδωροπούλου 
Σουλτάνας του Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου του κλά¬ 
δου ΤΕ Νοσηλευτών -τριών με βαθμό Β' και αποδοχές 
του 2ου Μισθολογικού Κλιμακίου του Β' βαθμού, κατόπιν 
της από 2-4-2012 δεύτερης αίτησης παραίτησης, (ημε¬ 
ρομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 15-3-2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1089711495/2-4-2012). 
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Με την αριθμ. 100/30-3-2012 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Καρύπη 
Αργύρη του Ευαγγέλου, μόνιμου υπαλλήλου του κλά¬ 
δου ΥΕ Εργατών με βαθμό Δ' και αποδοχές του 4ου 
Μισθολογικού Κλιμακίου του Δ' βαθμού, κατόπιν της από 
30-3-2012 δεύτερης αίτησης παραίτησης, (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης: 12-3-2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1411312210/30-3-2012). 

Ο Διοικητής 

ΛΑΖΑΡΟΣ I. ΜΑΚΡΗΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

Με την αριθμ. 5372/30-3-2012 πράξη της Κοινής Δι- 
οικήτριας των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων «Γενικό 
Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης» και «Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Τρίπολης» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α72007), 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μόνιμου 
υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας, ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΗΛΙΑ του 
Παναγιώτη από την θέση του κλάδου Τεχνικών με ει¬ 
δικότητα Ελαιοχρωματιστή, κατηγορίας Δ.Ε., με βαθμό 
Γ', 1° Μ.Κ και πλεονάζοντα χρόνο 3 έτη, 2 μήνες και 25 
ημέρες, κατόπιν της από 30-03-2012 δεύτερης αίτησης 
παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 
12-3-2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5581248360/30.3.2012) 

Η Διοικήτρια 
ΕΛΕΝΗ ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Με την αριθμ. 1934/2.4.2012 απόφαση της Αναπλη- 
ρώτριας Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Ναυ¬ 
πλίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/2001 τ. Α') 
και των άρθρων 69 και 73 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/2007 τ. Α') και μετά την αριθμ. 1/15.3.2012 γνωμο¬ 
δότηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΝΠΔΔ 
Ν. Αργολίδος, μετατάσσεται η Βενετία - Ελευθερία 
Λεμοντζή του Παντελή, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΥΕ 
Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας θυρωρών, σε 
κενή οργανική θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονο¬ 
μικού Προσωπικού, ειδικότητας νοσοκόμων, με τον 
βαθμό που κατέχει. 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ 

Με την αριθμ. 2386/29-3-2012 απόφαση της Αναπλη- 
ρώτριας Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου - ΚΥ Μο- 
λάων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26/Α'/2007), άρθρα 147,148 και 156, διαπιστώνεται 


η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το Γενι¬ 
κό Νοσοκομείου - ΚΥ Μολάων, της μονίμου υπαλλήλου 
Μπελεγρή Μαρίας του Θεοδοσίου, κλάδου ΔΕ Διοικη¬ 
τικού - Λογιστικού του Γ ενικού Νοσοκομείου - ΚΥ Μο¬ 
λάων, με βαθμό Γ' και Μ.Κ.Ο (του ν. 4024/2011), από τις 
23 Μαρτίου 2012 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί 
από το Δημόσιο (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ημε¬ 
ρομηνία της πρώτης αίτησης παραίτησης: 28-2-2012 και 
της δεύτερης αίτησης παραίτησης: 23-3-2012. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3916522210/29-3-2012). 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΙΦΤΑΚΗ 
-♦- 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Με την αριθμ. 609/28-3-2012 απόφαση της Αναπληρώ- 
τριας Διοικήτριας του Πανεπιστημιακού Γ ενικού Νοσο¬ 
κομείου Ηρακλείου της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147,148 και 156 
του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ¬ 
ση με το Νοσοκομείο μας της Κουτεντάκη Ελένης του 
Δημητρίου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών, με βαθμό Γ' και 
ΜΚ2 από 22-3-2012 ημερομηνία δεύτερης παραίτησης, 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7160371063/28-3-2012). 

Με την αριθμ. 859/30-11-2011 απόφαση του Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλεί¬ 
ου της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης που εκδόθηκε σε εκτέλεση 
της αριθμ. 113/17/17-11-2011 απόφασης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του ΠαΓΝΗ, και σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 εγκρίνεται 
η μετάταξη της Τσιωτάκη Μαρίας του Κωνσταντίνου 
μόνιμης υπαλλήλου από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού Λο¬ 
γιστικού με μεταφορά της θέσης της σε θέση ανώτερης 
κατηγορίας του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείου με 
βαθμό Δ σύμφωνα με το Ν. 4024/2011 άρθρο 35 παρά¬ 
γραφος 5. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 
1906/15-3-2012). 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

ΑΝΝΑ ΚΟΝΙΔΑΚΗ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Με την αριθμ. 14/03-04-2012 πράξη Διοικητή του Γενι¬ 
κού Νοσοκομείου Ρεθύμνου που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση των παρακάτω μονίμων υπαλλήλων, 
με την υποβολή δεύτερης αίτησης παραίτησης: 

1. Γωνιωτάκη Νικολάου του Νικολάου, κλάδου ΥΕ βο¬ 
ηθητικού υγειονομικού προσωπικού, ειδικότητας νοσ/ 
μων - τραυματιοφορέων, από 02-04-2012, λόγω συντα- 
ξιοδότησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 
16-03-2012). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5671116715/03-04-2012) 
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2. Κονιού Χαρά του Γεωργίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού - 
Λογιστικού, του Κ.Υ. Ανωγείων από 30-03-2012, λόγω συ- 
νταξιοδότησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 
από 30-03-2012) 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 2841501244/03-04-2012) 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ 

-♦- 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Με την αριθμ. 2524/2-4-2012 απόφαση του Προέδρου 
Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ε.Κ.Κ.Α.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3528/2007 άρθρο 148 (ΦΕΚ 26/Α'), διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλ¬ 
λήλου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ε.Κ.Κ.Α.) Τρουβά - Γαλάνη Μαρίας του Γεωργίου, του 
κλάδου ΔΕ Τεχνικός Έφορος Οικοτεχνίας με Β' βαθμό, 
από 2-4-2012, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί¬ 
τησης παραίτησης 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 4327791014/3.4.2012). 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΤΑΝΗΣ 

-♦- 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) / (Ν.Π.Δ.Α.) 

Με την αριθμ. 129/3-4-2012 απόφαση του Αναπληρωτή 
Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαί¬ 
δευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ) που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 148 παρ. 5 και 156 παρ. 1 
του ν. 3528/2007 διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλήλου ΣΤΑΜΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ κλάδου ΠΕ18 Τουριστικών 
Επιχειρήσεων βαθμού Β' και 4° ΜΚ, από 30/3/2012 (ημε¬ 
ρομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης), προ- 
κειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3611272239/3-4-2012) 


Ο Αναπλ. Γενικού Διευθυντή 

ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

-♦- 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 


( 2 ) 


Διαμορφωμένος πίνακας ως προς τη σειρά διοριστέων, 
βάσει των μορίων των υποψηφίων κατόπιν των αριθμ. 
457/23-5-11 και 1053/2011 αποφάσεων των Α' και Γ' τμημά¬ 
των του Α.Σ.Ε.Π. αντίστοιχα, σύμφωνα με την 1/689Μ/2007 
προκήρυξη του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών Φ.Ε.Κ. 


508/31-12-2007 (τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), όπου διαγράφε¬ 
ται η με α/α 44 υποψήφια ΚΩΣΤΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και διαμορφώνεται ως εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ 9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 


ΘΕΣΕΙΣ: 37 + 7 που δεν καλύφθηκαν από τον πίνακα 
τριτέκνων 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

38 

ΜΑΡΙΑ 

ΧΕΙΛΑΚΗ 

ΘΩΜΑΣ 

39 

ΕΙΡΗΝΗ 

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

40 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 

ΧΑΒΟΥΖΟΥΔΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

41 

ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΜΥΤΑΡΟΥ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

42 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΤΖΗΚΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

43 

ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

44 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΦΛΩΡΟΥ 

ΘΩΜΑΣ 


Η Επιτροπή 


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΦΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΚΗ 

-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 

Πίνακας 

διοριστέων με την 1383/19-7-2010 απόφαση του 1ου τμή¬ 
ματος διακοπών ΑΣΕΠ σύμφωνα με την 1/215Μ/2009 
προκήρυξη του Δήμου Τήλου η οποία δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 221/26-5-2009 (τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής: 
Κλάδος - Ειδικότητα: ΠΕ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙ¬ 
ΚΩΝ (ΘΕΣΗ 1) 


ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΛΕΝΗ 

ΡΟΥΣΣΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 


Κλάδος - Ειδικότητα: ΔΕ 1 ΓΕΝΙΚΗ (ΘΕΣΗ 1) 


ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΗΛΙΑΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Κλάδος - Ειδικότητα: ΔΕ 1 ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (ΘΕΣΗ 1) 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΤΖΗΜΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Κλάδος - Ειδικότητα: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 
(ΘΕΣΕΙΣ 2) 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 


Η Επιτροπή 


ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΤΤΙΤΗ 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιοή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΡΧ/Ρ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-ωπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ήίίρ://νννννν.β1.9Γ - β-πιοΜ: ννβόπ3δίβΓ.β1@βί.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 

*03004541 1041 20008 * - 





































